WILHELM WOJCICKI 


rzeźnik, syn obywatela m. Krakowa, 


przeżywszy lat 54, po krótkiej a dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia I2 kwietnia 1898 r. 


W smutku pozostała matka, synek i córeczka zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we czwartek dnia 14 b. m. o godz. 4 popoł. 


z domu pod L. 9 przy ul. Wielopole, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Konces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowinskiego. ul. Kopernika. 


